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15 
Occupant 
Classification Sensor 


Speed Sensors 


A36 
Skid Control ECU with Actuator 


Junction Connector 


A26(A), E34(B) 


Front Seat Inner Belt 
(RH) 


* 1: w/ Rear Side Airbag 
* 2 : w/o Rear Side Airbag 
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Seat Belt Warning 
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Front Passenger’ s 
Seat Belt 
Warning Lamp 


A/C Control Assembly 


O : Parts Location 
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© : Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 
Engine Room Main Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left) 
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Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 


42 Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


| DD }30 Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


[EAT [68 Isitument Panel Wire and Engine Room Main Wire (LeftKickPane) SSCS 
[eva [69 | insiumentPanel Wire andFloorNo2Wire(RightKickPane) i 


Wi : Ground Points 


Ground Points Location 
(Eh ee Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 


| £2 [69 | Instrument Panel Brace LH 
Roof Side Rear Inner Panel RH 
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